WikipediA 


Wikang Xamtanga 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Xamtanga ay isang wikang sinasalita sa Ethiopia. 


Xamtanga 

Xamir 

Pagbigkas 

' yarntapa 

Sinasalitang katutubo 

Ethiopia 

sa 


Rehiyon 

North Amhara Region 

Mga katutubong 

210,000 (2007 

tagapagsalita 

census)W 

Pamilyang wika 

Afro-Asiatic 


- Cushitic 


■ Agaw 


■ Northern 


■ Xamtanga 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

xan 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


# = 

Wikipedia 

nito. 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Ethiopia ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/index.php ?title=Wikang_Xamtanga&action=edit) 


1. Ethiopia 2007 Census (http://www.csa.gov.et/newcsaweb/images/documents/surveys/Populatio 

n%20and%20Housing%20census/ETH-pop-2007/survey0/data/Doc/Reports/National_Statistic 

al.pdf) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Xamtanga&oldid=1578106" 


Huling pagbabago: 03:09, 8 Hulyo 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 






















